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	PHYSICAL   ASPECTS
	
	NAME   OF

01
	
	Pi infill
	Temperature (in Centigrade)
	State
 Headquarters
	District He&dQiiarters

No.
	Name of Town
	(in mm.)
	Maximum             Minimum
	HYDERABAD
	NALGONDA

(U
	(2)
	(3)
	(4)                        (5)
	(6)
	(7)

I    HI
	Bhonglr
	6S4.4*
	42-4                      9.1
	55
	72

2     V
	Chandoor
	762.0
	40.6                     32.2
	120
	25

3    IV
	Devarakonda
	634.2*
	40.6                     32.2
	110
	60

4    III
	Kodad
	794.5
	40.6                    32.2
	175
	92

5    III
	Mlryalaguda
	778. 2*
	40-6                    32.2
	144
	42

6     II
	Nalgoncla
	762.0*
	40.6                    32-2
	105
	0

7     V
	Ramannapet
	657. 8*
	40.6                    32.2
	85
	32

8    III
	Suryapet
	702.3*
	44.4                    10.0
	131
	51

9    IV
	Vijayapuri North
	641.0
	42.2                    14.4
	161
	74

10     V
	Yadsgirigutta
	684.4
	42.4                      9.1
	67
	75

' Statistical supplement to Part II of Andtira Pradesh Gazette dated 15th January 1981